+ hapvida Ai a ds 


Intermédic: 


MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA 


CPF: 465.044.998-70 
Celular: (11) 98987-9127 
Tipo de atendimento: Urgência 


Atestado 


Atesto, para os devidos fins, que MIGUEL RAMOS DE OLIVEIRA, portador do CPF/CNS nº 
465.044.998-70, foi submetido a uma consulta médica na data de hoje, 17/03/2024 14:18 hrs, 
sendo diagnosticado como portador da afecção CID-AOD. 


Em decorrência, deverá permanecer afastado de suas atividades laborativas por um período de 
1 dia(s), a partir desta data. 


Atestado válido de 17/03/2024 até 17/03/2024. 


Data de emissão: 17/03/2024 
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